にメモリーか 5 テープへダビングずる 


再生中に巧きなところをダビングする 

1を巧して用件を再生ずる 

2ダビングしたいと思ったところで、カセット 
コーダー部の^を巧してダビングを始める 


スタート位置をあわせてダビングする 

ーシンク□ダビジグ 

/田件道巧 

1 (0 C +) を巧してダビングしたい用件奮号を 
選ぶ 

2 を巧して用件を再生ずる 

3ダビングしたいと思ったところで 0) を巧ず 

4カセットコーダー部の^を巧して、ダビ 
ングを始める S 胃 

ダビングを停止ずるには 

カセットコーダー部の^を巧す。 

停止 

ダビングを一時信止ずるには 

カセットコーダー部のを矢印の方向にず 
5す。 


SONY. 


2-637-683-01(1) 


に/力七‘ットコーダ- TCM - に100 
IC レコーダー部畐本操作ガイド 


詳しくは 
取扱説明書を 
ご覧くださし、。 


に一時停止 ■■ 



(カ セツ トコーダ-部；曰 


表示窓例：にメモ U - 録音時 

巧件番号 巧ち届件数表示 


|~«_ 

TtLifO 


: Sjt 巧’ 


—録音可能残り時間 


録音モード表示 


カウンター表示* 


* 表示を切り換るるには取扱説明書の 
49ページをご覧 <ださい。 
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にメモリーに録音する 


にメモリーの録音内容を再生する’ 

最大 99 件の用件を録音でさます。 

新しし 1 録音は自動的にメモリーの最後尾に録音されま 
す。（テーフのよラにきき戻す必要はありません。） 


1 を巧して再生したい用巧ま号を選ぶ 

1 を切り換えて録音モードを遇ぶ* 

1録音可能時間1 

標準：約7時間20分 （2 倍モードよ0良い昌で録音できます） 

2倍：約14時間40分（講義、舍議、口述、メモなど） 


2 を巧して再をを始める 

f 音童 

3 / ti 扁丽1「 を问してち量を調節する 

Z を巧して録音を始める 



1C メモリーの録音内容を消去する 

3 う) を巧して録音を止める 

* 録音中に録宣モードを切り換えることはでをません。 

録音を一時停止ずるには 

を^ホ旧一 録音を一時停止して約 1 時間たつと、一時 

9 D 停止は隱され、龍停止になります。 

一時停止を辭除ずるには 

先ほどの用件に続けて録音したいときは、をラー度 
® または® 柳す。 _ 


1 件ずつ消去ずる 

用件出が 

1 〇 Q) を巧してミ肖したい用件ま号を選ぶ 

2 ^ を1巧な 上 巧す 

または再を中に短 <1回巧ず 

3 g をちラー度巧ず 

(表示 窓の用件番号と r 消ま」び点滅している間） 

ずべての用件を一度に消去ずる 

録音を続けず、停止したいときはを巧す。 


1 (^ t )) を巧しなが S を1秒む 上 押ず 

「 FULL 」 が点滅した6 

メモ U —びいっぱいのため録音できません。不要な巧 
件を削除してください。 


2 g をちラー度}甲ず 

(表示 窓の用件ま号と保存用件数と r ミ 肖去」と 「ALU 
び点滅している間） 













